INTERCEPCIÓN DE PLANOS 

dados 7Ti A tt 2 planos en R 3 , su intercepción la podemos hallar de la siguiente forma: 
SI 7rl = ax + by + cz + d = A 7r2 = ex + fy + gz + h = 

I. si ni=(a,b,c)=cü(e,f,g) son paralelos 

71T A 7r2 no se interceptan a menos de que 7Ti =7T2 
si ni ^ ri2, 7Ti 1/7T2 se interceptan 

II. planteamos el sistema no homogéneo 
ax+by+cz=-d 
ex+fy+gz=-h 

III. planteam¿os la matriz del sistema y reducimos por gauss, obteniendo wl y w2. 

IV. planteo ecuaciones resultantes 

t\X + Z\Z =W\ 

t 2 y + z 2 z = wi 
V. expreso x , y en términos de z 

ti Í2 J *2 *2 

VI. asignamos a z el parámetro t, concluyendo con la ecuación de la recta L de forma para- 
metrica, siendo L la intercepción. 


x =f 1 -f lt 
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